SZCZĘSNY HRABIA WŁODEK, 
WEASCICIEL DÓBR ZIEMSKICH. 


były oficer wojsk francuskich, 


urodzony na Litwie r. 1838., zmuszony wyjść z kraju 


po wypadkach r. 1863. zmarł w TRZCINICY w dniu 
28. Maja 1878. o godzinie 10tej wieczorem, opatrzony 
ss. Sakramentami po krótkiej a bardzo dolegliwej cho- 
robie. 


Nieutulona w Zalu wdowa z dziećmi, zapraszają 
krewnych i znajomych zmarłego na exportacyę zwłok 
i obchód pogrzebowy, który odbędzie się w poniedzia- 
łek dnia 27. Maja o godzinie 9. rano w TRZCINICY, 


Z drukarni Lud. Dyon. Stegera w Jaśle, 1878, 


